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First Industrial Development S.a r.l. 

Societe a responsabilite limitee 

Siege Social: 46A, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand - Duche du Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg: B102603 


NOTIFICATION 


Veuillez noter que I'adresse de I'Associe unique de la Societe a change comme suit : 


> Linea Overseas Limited se situe desormais au : 
4th Floor, Ellen Skeleton Building 
3076 Sir Francis Drake Highway 
Road Town, Tortola 
VG 1110 

British Virgin Islands 


Manacor (Luxembourg) S.A. 
Manager 



